ОБЩ ВИД--ЕГ 0062, ЕП 0112 
ОБЩИЙ ВИД | 


Фиг. Поз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование _ М | Штук Масса 
ч с 
ч те 
8 5 


1 2 3 24 5 6 7 


«крыса га. 


1 — 0062 00.00.00 Електрокар платформен с воланово управление и въздушни гуми за 2000 Кіз 
полезен товар - Платформенная злектротележка с рулевым управлением 
и пневматическими шинами, грузоносимостью 2000 кгс 220 1300,20 
= 011.2 00.00.00 Електрокар платформен с воланово управление и въздушни гуми за 3000 кгс | 
| полезен товар - Платформенная электротележка с рулевым управлением |. па 
и пневматическими шинами, грузоносимостью 3000 кгс | Цэ 1 1600,00 
1 6205 00.00.00 Мост двигателен - Ведущий мост | | 11 220,000 
2 006.2 13.00.00 Окачване задно - Задняя подвеска | | 1 — _ 33,241 
2 011.2 17.00.00 Окачване задно - Задняя подвеска | | сло 1 36,898 
3 4929 00.00.00-01 Мост управляем « Управляемый мост 11 58,103 
4 59851. 00.00.00 Колело 23х5 РК6 - Колесо | 4 — 21,700 
4 5985.2 00.0000 Колело 23х5 РК10 - Колесо | - 4 22,700 
5 011.2 13.00.00 Уредба управление - Система управления | | 11 26,420 
6 011.2 24.00.00 Уредба командна = Командное устройство 1 1 0,866. 
7 011.2 12.00.00 Уредба спирачна - Тормозная система || 1 1 7,080 
8 006.2 12.00.00 Уредба електрическа е Электрооборудование 1 — 692,000 
8 


011.2 15.00.00 Уредба електрическа = Электрооборудование о- 1 830,000 


р гатта о 2579 ИРИ ОРАТЬ У << : АТ АРС Зи И 
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2 9 006.2 11.00.00 Шаси - Шасси 1 — 191,944 
9 011.2 11.00.00 Шаси - Шасси — 1 193,700 
10 011.2 19.00.00 Платформа товарна • Грузовая платформа 11 49,714 | 
11 011.2 16.00.00 Щит преден (комплект) » Щит передний (в сборе) 1 1 22,395 с) 
12 БДС 1232-72/5,6 Болт | М8 х 25-88 е Болт 7 7 0,013 | 
13 БДС 14494-78 Шайба М8 - Шайба _ 77 0,002 
14 011.2 00.00.15 Профил гумен » Резина профильная 11 0,110 
15 БДС 833-71 Шайба пружинна 8Н » Шайба пружинная 21 21 0,002 
16 БДС 744-72/5 Гайка М8-7Н = Гайка 21 21 0,006 
47 011.2 00.11.00 Ламарина подова (комплект) » Жестяное покрытие пола (в сборе) 1 1 16,960 
18 011.2 00.16.00 Тампон Амортизатор | 2 2 0,317 
19 БДС 1358-72/5,6 || Винт |М5х16-88 - Винт 2 2 0,003 
21 БДС 833-71 Шайба пружина 5Н »- Шайба пружинная 15 15 0,001 
22 БДС 744-72/5 Гайка М5-7Н - Гайка 2 2 0,001 
| 23 011.2 00.00.19 Опора - Опора 2: 2 0,050 
| 24 001.3 000006 Болт - Болт 1 1 0,280 
Е 25 001.3 00.00.07 Втулка - Втулка 2 2 0,020 
| | 26 001.3 00.00.05 «О» пръстен @30,5х8 - «О»-кольцо 2 2 0,006 ` 
у 27 БДС 2170-77 Пръстен А42 - Кольцо 2 2 0,008 © 
\ 28 ГОСТ 3635-78 Лагер шарнирен Ш20 - Подшипник 11 0,030 
29 БДС 55-77 Шплент 5х50 -  Шплинт 11 0,010 
\ 30 БДС 1254-73/8 Гайка М22х 1/5-6Н - Гайка 11 0,370 
| 
М 
8| 


/ 


ГОРУ па ВІВ ЛО УЖ А Ло СОЯ < 


011.2 20.00.00 
011.2 20.01.00 
БДС 55-77 

БДС 14494-78 


БДС 1353-72/5,6 


БДС 5282-73/5,6 
011.2 00.00.13 
011.2 00.00.12 
БДС 833-71 

БДС 1359-75/5,6 
011.2 20.00.02 


БДС 1359-75/5,6 


011.2 00.00.14 
БДС 833-71 

БДС 744-72/5 
БДС 1232-72/5,6 
011.2 00.00.16 
011.2 19.01.00 
001.3 08.02.00 
БДС 1980-77 
011.2 19.02.00 
011.2 19.03.00 


Капак под седалките - Крышка под сиденьями 1 1 20,500 


Капак (комплект) - Крышка (в сборе) 11 20,370 
Шплент 1,6х 10 « Шплинт 4 4 0,001 
Шайба М5 « Шайба 14 14 0,001 
Винт | М4х 12-85 - Винт 4 4 0,002 
Ос 5х 50/40 - Ось 2 2 0,008 
Ухо - Проушина 2 2 0,025 
Ключалка гумена - Резиновая застежка 2 2 0,160 
Шайба пружинна 4Н - Шайба пружинная 4 4 0,001 
Винт | М5х 16-85 - Винт 4 4 0,003 
Планка - Планка 2 2 0,028 
Винт | М6х 16-88 - Винт 2: 3 0,003 
Ресор гумен кух - Полая резиновая рессора 22 0,500 
Шайба пружинна 10Н - Шайба пружинная 2 2 0,004 
Гайка М10-7Н - Гайка 7 «М 0,012 
Болт | М10 х 30-85; - Болт 2 2 0,020 
Планка = Планка _ 1 1 0,294 
Платформа предна = Платформа передняя 1 1 23,772 
Ос (комплект) » "Ось (в сборе) 1 1 0,240 
Шифт цилиндричен 6Гх 16 ‘= Штифт цилиндрический 1 1 0,003 
Платформа задна - Платформа задняя 1 1 20,364 
Платформа малка (комплект) • Платформа малая (в сборе) 1 1 5,564 


дэд ЛЭХ ДИС О Б а аач о чне а Ў ҮҮ: 


1 2. 3 4 . 5 6 7 


2 53 _ 011.2 00.12.00 Капак (комплект) - Крышка (в сборе) 11 1,520 
54 `011.2 20.00.01 Тръба стисната - Труба 1 1 0,050 
55 БДС 55-77 Шплент 1,6х 10 - Шплинт 2 2 0,001 
56 БДС 5282-73/5,6 Ос 5х20/15,5 - Ось 1 1 0,004 Сэ 
57 ’ 5920 20.00.00 - Седалка - Сиденье 473 6,592 
58 5920 01.03.00 Вал регулируем - Вал 3.12 0,336 
59 5915 03.00.05 Рькохватка - Рукоятка И 0,055 
60 5915 03.00.04 Щифт - Штифт 2.2 0,001 
62 БДС 1232-75/56 Болт | М8х 16-88 - Болт 8 8 0,011 
63 БДС 14494-78 Шайба М10 - Шайба 6 6 0,002 
64 БДС 55-77 Шплент 2,5х20 - Шплинт 6 6 0,002 
65 БДС 666-70 Винт за дърво 3х 20 - Шуруп 36 36 0,001 
66 — 5920 01.02.01 Облегалка - Спинка | 2 2 3,150 
67 -5920.201.01.00 Рамка за седалката - Рама сиденья 2 2 3,658 
68 5919 00.00.00 Облегалка - Спинка 21214 2,620 
69 5918 00.00.00 Седалка - Сиденье 3 2 2,134 
70 . 5920.201.02.00 Водач десен - Всдитель правый 2 2 0,790 
_ 71 :5920.201.00.02 Водач ляв - Водитель левый 2..2 0,770 
72 ° `` 5920.201.03.00 Фиксатор - Фиксатор 2 2 0,050 
73 001.3 00.02.03 Пружина - Пружина 2 2 0,010 
74 ` | 5920.201.00.01 Топка 25 - Шар | | | 4 3 0,015 | 
75 . 59202.00.00.00 Седапка (комплект) - Сиденье (в сборе) 2 2 13,585 / 
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а азе они ОУ Ф 


БДС 1358-72/5,6 
БДС 55-76 
БДС 744-72/5 
011 11.01.02 
011 11.00.01 
011.2 00.15.00 
011.2 00.14.00 
БДС 14494-78 
011.7 20.00.03 


011.2 00.15.02.00 


БДС 1262-73/5 
011.2 00.15.01.00 


Винт | М5х 10-86 - Винт 

Шплент 4х 32 = Шплинт 

Гайка М20-7Н - Гайка 

Шайба - Шайба 

Втулка - Втулка 

Щанга (комплект) - Штанга (в сборе) 
Опора - Опора 

Шайба М24 - Шайба 

Лента пружинна - Лента пружинная 
Шанга - Штанга 

Гайка М20-7Н - Гайка 


Тяло регулиращо - Регулирующий корпус 


< аА аА «кс о № 


А А аА 2000-5444 023 мо Өө мы Мо а 
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ОБШ ВИД--ЕС 301.2 


ОБЩИЙ ВИД 
Фиг. Поз. Каталожен № Наименован З е _ Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование Штук Масса 
1 2 3 4 5 6 223 
3,4 -- 301.2 00.00.00 Електрокар самосвал с воланово управление за 2000 кгс полезен товар с две 
управляеми колела и въздушни гуми = Электросамосвал с рулевым управл- 
лением и пневматическими шинами, грузоподъемностью 2000 кгс 1 850,000 
1 301.2 17.00.00 Платформа - Платформа 1 147,914 
2 6205 00.00.09 Мост двигателе - Ведущий мост 1 220,000 
3 011.2 17.00.00 Окачване задно - Задняя подвеска 1 36,893 
4 4924 00.00.00-01 Мост управляем - Управляемый мост 1 58,103 
5 5985.2 00.00.00 Колело 23х5 РК10 - Колесо 4 22,700 
6 011.2 13.00.00 Уредба управление = Система управления 1 26,420 
7 011.2 24.00.00 Уредба спирачна »- Тормозная система 1 7,080 
8 011.2 14.00.00 Уредба командна » Командное устройство 1 0,850 
9 301.2 13.00.00 Устройство командно (комплект)  Командное устройство (в сборе) 1 3,470 
10 301 30.00.00 Верига (комплект) а Цель (в сборо) 1 1,243 
11 301 06.00.00 Опора на двигателния механизьм - Опора 1 16,315 
12 301.2 14.00.00 Уредба хидравлична - Гидровлическое устройство 1 57,935 
13 301.2 12.00.00 Уредба електрическа - Электрооборудование 1 833,750 Є 
14 011.2 00.00.15 Профил гумен « Резина профильная 1 0,110 
15 БДС 833-71 Шайба 28Н - Шайба 21 0,002 
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и ОІВ ат: 19:18:24 «есл уу 41 


ЧАЮ ОКЕ СООО ОО гонту ау ЭЭЛ ди атар тоесна Ху ЦЭС 


3, 4 , 16 БДС 744-725 Гайка М8-7Н1 Гайка 21 0,006 


17 011.2 00.11.00 Ламарина подова (камплект) » Жестяное покрытие пола (в сборе) 14 16,690 

18 011. 26.00 Тампон = Армортизатор 2 0,317 

19 БДС 1358-72/5,6 Винт | М5х16-8# - Винт 2 0,003 
бо 21 БДС 833-71 » Шайба 25Н - Шайба 15 0,001 
22 БДС 744-7215 Гайка М5-7Н « Гайка 15 0,001 
23 011.2 00.00.19 Опора - Опора 2 0,050 

24 001.3 00.06.06 Болт - Болт 1 0,280 

25 001.3 00.00.07 Втулка - Втулка 2 0,020 

26 001.3 00.00.05 «О» прьстен 030,5х8 - «О»-кольцо 2 0,006 

27 БДС 2170-77 Пръстен А42 = Кольцо 2 0,008 

28 ГОСТ 3635-64 Лагер шарнирен Ш25 » Подшипник 1 0,030 

29 БДС 55-77 Шплент 550 - Шплинт К 0,010 

30 БДС 1254-73/8 Гайка М22х1,5-7Н - Гайка 4 0,030 

31 301.2 16.00.00 Капак под седалките = Крышка под сиденьями 1 20,500 

32 301.2 16.01.00 Капак (комплект) « Крышка (в сборе) 1 20,360 

33 БДС 55-77 Шплент 1,6х10 - Шплинт 5 0,001 

34 БДС 14494-78 Шайба М5 « Шайба 7 0,001 

35 БДС 1358-72/5,6 Винт | М4х 12 - Винт 4 0,002 
Фо ЕСЕ? БДС 5282-7366. Ос 5х 50/40 - Ось 2 0,008 
037 011.2 00.00.13 Ухо - Проушина 2 0,025 
38 011.2 00.00.12 Ключалка гумена - Резиновая застежка 2 0,160 

13 1 


Я Ва ер ЭСЭЭ ЭЭ СЭГС аю 


1 2 3 4 5 6 
3, 4 39 БДС 833-71 Шайба 2 АН - Шайба 4 0,001 
40 БДС 1358-72/5,6 Винт | М5 х 16-88 - Винт 15 0,003 
41 _ 011.2 20.00.02 Планка - Планка 2 0,028 
42 БДС 1359-75/5,6 Винт | М5х 16-88 - Винт 4 0,003 
43 011.2 00.00.14 Ресор гумен кух - Полая резиновая рессора 2 0,500 
44 БДС 833-71 Шайба 2 10Н - Шайба 2 0,004 
45 БДС 744-72]5 Гайка М10-7Н - Гайка 2 0,020 
46 БДС 1232-72/5,6 Болт | М10х30-86 - Болт 2 0,020 
47 011.2 00.00.16 Планка « Планка 1 | 0,294 
48 301.2 11.00.00 Шаси - Шасси 1 229,440 
49 001.3 08.02.00 Ос (комплект) - Ось (в сборе) | 1 0,240 
50 БДС 1980-77 Щцфт цилиндричен 6Гх 16 - Штифт цилиндрический 1 0,003 
51 011.2 16.00.00 Щит преден (комплект) - Щит передний (в сборе) 1 22,395. 
52 БДС 1232-72/5,6 Болт 1 М8х25-88 - Болт КИ 9 0,013 
53 011.2 00.12.00 Капак (комплект) » Крышка (в сборе) 1 1,520 
54 011.2 20.00.01 Трьба стисната » Труба | 1 0,050 
55 БДС 55-77 Шплент 1,6х10 - Шплинт 5 0,001 
56 БДС 5282-78/5,6 Ос 5х20)14 - Ось 1 0,004 
57 5920.201.00.00 Седалка - Сиденье 2 6,134 
58 5920 01.03.00 Вал регулиращ » Вал 2 0,336. 
59 5915 03.00.05 Рькохватка - Рукоятка 2 0,055 
60 5915 03.00.04 Щифт - Штифт 2 0,002 
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БДС 1232-72/5,6 


БДС 206-78 
БДС 55-77 
БДС 666-70 


5920 01.02.01 
`5920.201.01.00 


5919 00.00.00 
5918 00.00.00 
5920.201.02.00 


5920.201.00.02 


5920.201.03.00 


001.3 00.02.03 


5920.201.00.01 
5920.200.00.00 


БДС 1358-72/5,6 


БДС 55-77 

БДС 744-72/5 
011 11.01.02 
011 11.00.01 

011.2 00.15.00 
011.2 00.14.00 
БДС 14494-78 


Болт | М8 х 16-88 - Болт | _ 8 


Шайба НМ10 нормална « Шайба нормальная 6 


Шплент 2,5х18 - Шплинт 


© 
с 


Винт за дърво 3 х15 - Шуруп. 
Облегалка - Спинка | 

Рамка за седалка • Рама сиденья 
Облегалка - Спинка 

Седалка - Сиденье 

Водач десен - Водитель правый 
Водач ляв - Водитель левый 
Фиксатор - Фиксатор 

Пружина Пружина 

Топка « Шар 

Седалка (комплект) » Сиденье (в сборе) 
Винт | М5х 10-85 - Винт 

Шплент 4х32 « Шплинт 

Гайка М20-7Н - Гайка 

Шайба - Шайба 

Втулка - Втулка 

Щанга (комплект) « Штанга (в сборе) 
Опора (комплект) - Опора (в сборе) 


Шайба М24 « Шайба 


Жо оо мо» ом Фооё аю юю ю ом мо ю мю'ю 


011.2 20.00.03 
011.2 00.15.02.00 
БДС 1262-72/5 
011.2 00.15.01.00 
БДС 14494-78 
301.2 00.00.12 
301 01.11.02 


_ 301 01.11.03 


301.2 00.00.13 
БДС 5282-73/6,1 
БДС 14494-78 
301 01.05.00 


Лента пружинна - Лента пружинная 


Щанга - Штанга 


Гайка М20-7Н 


Тяло регулиращо - Регулирующий корпус 


Гайка 


Шайба М8 - Шайба 


Ламарина предпазна » Жесть предохранительная 


Шина - Шина 
Предпазител - 


Ролка - Ролик 


Предохранитель 


Ос 16х75/65 - Ось 
Шайба 


Шайба М16 - 


Ключалка задна 


Застежка задняя 


ь юю мю ю 4 4 ча м ча с 


ЖИ 3 
6 62 6200 04.00.02 Главина = Ступица 
63 ОН-04 60855-72 Болт колесен БМ14х1,5 Т-62 - Болт 12 0,080 
64 6166 00.00.06 Гайка - Гайка 2 0,080 
11) 65 6166 00.00.07 Шайба осигурителна - Шайба предохранительная 2 0,009 
66 ГОСТ 333-71 Лагер 200719109 - Подшипник 2 0,330 
67 ГОСТ . 333-71 — Лагер 7510Н - Подшипник 2 0,640 
68 6141 00.00.04 Шайба опорна - Шайба упорная 2 0,070 
69 6159 05.00.00 Упльтнител » Уплотнение 2 0,050 
70 . 6159 02.00.04 Втулка - Втулка 2 0,125 
71 6949 00.00.00-03 Сервоспирачка @270 - Сервотормоз 1 11,220 
72 29930 02.86 Шайба подложна Шайба прокладочная 1 0,017 
73 29930 01.76 Гайка с прорезе М18 - Гайка с прорезьями 1 0,050 
74 БДС 55-77 Шлент 4х 32 - Шплинт 1 0,001 
75 29930 00.86 Шпонка сегментна - Шпонка сегментная 1 0,010 
76 6205 00.00.11 Упльтнител - Уплотнение 1 0,080 
77 БДС 1236-75|6,6 Шпилка 1 М10 х 50/12/26-82 - Шпилька 1 0,075 
78 БДС 1358-72/5,6 Винт | М5х10-8# - Винт 4 0,003 
79 БДС 831-71 Шайба 2 5Н - Шайба 4 0,001 
с 80 БДС 206-78 Шайба А5 « Шайба 4 0,001 
Забележка: Позиции 13 и 26 се заявяват само комплект. | 
Примечаиие: ПЕЛИ, указанные в пп. 13 и 26, посылаются вместе. 
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ПАО УСНО У РР РУК о 


МОСТ ДВИГАТЕЛЕН Сервоспирачка 


ВЕДУЩИЙ МОСТ Сервотормоз 
Фиг. Поз. Каталожен № Наименование | Брой Маса 
Рис. Поз. Мо по каталогу Наименование Штук Масса 
1 2 3 4 5 6 7 
Ф 
7 — 6948 23.0).92.99-01 Сервоспирачка 0270 = Сарвотормоз 1 — 11,120 
— 6949 20.02.03.09-01 Серзоспирачка 0279 - Сервотормоз — 1 11,120 
1 6948 20.01.09.00-02 Диск спирачен (комплект) - Тормозной диск (в сборе) 1 — 7,010 
2 6949 20.01.09.02-01 Диск спирачен (комплект) - {Тормозной диск (в сборе) — |1 7,010 
3 6981 03.0000 . .Мгханизьм свръзващ - Сцепляюший механизм 1) 1 0,290 
4 6981 03.00.03 Втулка опорна з. Втулка упорная 1 1 0,030 
5 6981 03.02.00 Колело зьбно З Шестерня 1 1 0,186 
6 6981 03.00.01 Втулка специална; “=. Специальная втулка 1 1 0.070 
8 БДС 833-71 Шайба 2 10Н Шайба 1 1 0,002 
9 БДС 1269-73/5 . Гайка М10 «Гайка 111 0,005 
10 6981 01.00.02 Пружина фиксаторна:» Пружина стопорная 2 2 0,020 
11 6981 01.00.03 Пластина - Пластина 2 12 0,005 
12 С 02-00.00.19 "  : "Пружина вьзератна ~ Пружина возерстнся . 2 2 0,040 
13 6981 00.00.02 | | Пружина възвратна - Пружина возератная 1 1 0,015 
15 6981 01.00.04 Нит - Заклепка 28 28 0.001 
16 6981 01.09.01. .. Накладка - Тормозная накладка 7 2 0.208 
17 6981 20.02.00.01 Челюст спирачна - Колодка тормозная 1-4 0,932 
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Р оо р 
ЭРЭ У ЗА 


7 18 6981 20.05.00.00 Лост (комплект) - Рычаг (в сборе) 

19 6981 20.00.00.03 Болт ексцентричен - Болт эксцентриковый 
20 4456 00-01 Колесен спирачен цилиндър двойнодействуваш КСДЦ-28А - Тормозной 

«ї цилиндр двойного действия 1 0,620 
22 БДС 1230-72/8,8 Болт 1 М8х 25 - Болт 2 2 0,013 
24 6981 20.03.00-01 Челюст спирачна « Калодка тормозная 1 1 0,942 
25 6981 20.04.00.00 Лост (комплект) - Рычаг (в сборе) — 1 0,500 
26 6981 20.02.00.00 Челюст спирачна (комплект) » Колодка тормозная (в сборе) — 1 1,200 
27 6981 20.03.00.00: Челюст спирачна (комплект) - Колодка тормозная (в сборе) — 1 1.200 
28 6981 20.00.00.01 Планка - Планка 11 0,055 
29 БДС 833-71 Шайба 2 ЗН - Шайба 2 2 0,001 
30 БДС 1232-7215,5 Болт | М8х26 - Болт! 2 2 0,011 
31 4435 01 Корпус » Корпус 1 1 
32 ЗН 1720 Вентил обезвъздушителен М8х39 - Клапан удаления воздуха 1 6 
33 ЗН 1721 Шапка предпазна = Колпак предохранительный 11 
34 4456 01 Щифт опорен = Упорный штифт 2 2 
35 ЗН 6910 Мембрана предпазна 28х10 - Предохранительная мембрана 2 2 
36 4435 02 Бутало - Поршень 2 2 
37 ЗН 6420 Маншет чашков 28 - Манжета 2 2 
33 4435 03 Тарелка - Тарелка 2 2 
39 ‚4435 04: Пружина - Пружина’ 11 

} 
з 4 


МОСТ ДВИГАТЕЛЕН | Електродвигател с последователно вьзбуждане 
ВЕДУЩИЙ МОСТ Сериесный злектродвигатель 
Фиг. Поз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование Штук Масса 
ОИ ПВО: ПРОРЫВА а МЕ 4) 
8 — 260028 00.00 Електродвигател тягов ДС 3,6/7,5/14.01 - Электродвигатель тяговый 1 80,000 
1 260058 50.00 Статор - Статор 1 29,000 
2 БДС 1359-83/5,6 Винт | М6х 30 - Винт 2 0,0125 
3 БДС 2551-71 Болт | М8х 16 - Болт 7 0,0019 
4 БДС 833-82 Шайба 2 8Н - Шайба 14 16,200 
5 ЗН 123-85 Шайба А М8 - Шайба 8 0,003 | 
6 62012-2506122.022.80 Подложка - Прокладка 2 0,025 
7 62012-2506388.006.80 Основа - Основание 1 0,065 
8 ”-62012-2405741.006.51 Втулка - Втулка 1 0,002 
9 62012-2403162.070.85 Тяло (обработка) - Корпус 1 16,950 
10 БДС 833-82 Шайба 2 10Н - Шайба 8 0,001 
11 БДС 2551-71/5,6 Болт | М10х25 - Болт 8 0,020 
12 БДС 1358-72 Винт | М6х16 - Винт 1 0,0011 
13 БДС 833-82 Шайба 2 6Н - Шайба 1 0,00037 
14 263024 1200 Скоба за укрепване на изводите - Кабельный зажим 1 0,0014 
15 260028 51.09 Проводник изводен А1 - Провод выводной 1 0,050 
16 260028 52.00 Проводник изводен А2 - Провод выводной 1 0,040 
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УХ шээж ея РСА 
о У РУДИ тета 


1 2 3 4 
8 47 26058 5800 Бобини = Катушки 

18 26058 57.00 Полюс « Попюс 

19 260028 10.0 Щит с четкодьржатели - Щит со щеткодержателями 
09 20 БДС 32-80 Нит - Заклепка | 

21 29830 2202 Четкодьржател - Щеткодержатель 

22 260017 1001 Четка М50 - Щетка | 

23 26058 0800 Проводник сьединителен - Провод соединительный 

24 62012-2403544.04.86 Щит заден - Щит задний 

25 62012-2409891.070.86 Пръстен - Кольцо 

26 62012-2408651.002.82 Гайка - Гайка 

27 62012-2505475.001.85 Пояс покривен - Пояс зашитный 

28 БДС 833-82 Шайба 2 5Н - Шайба 

29 БДС 1358-85 Винт | М5х22 - Винт 

30 29830.1306 Кожух - Кожух 

31 БДС 1230-85 Болт | М0х10 - Болт 

32 БДС 2551-71/5,6 Болт | М8х20 - Болт 

33 БДС 206-78 Шайба подложна 5Н - Шайба 

34 БДС 1230-72/8,8 Болт | М5х30 - Болт 
б» 35 62012-2.502421.013.85 Капак клемов « Крышка клеммного щита 

36 62012-2.401161.073.86 Трьба - Труба 

37 62012-2.409581.100.84 Скоба - Скоба 

38 62012-2.409815.005.86 Гайка М18 х 1,5-6Н е Гайка 


119 ТОД ЦЭГ ЭЛХЭ 9-9 лж ФА 
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2 3 4 5 6 
39 62012-2.409898.033.86 Шайба осигурителна « Шайба предохранительная 1 0,007 
40 62012-2.409891.046.82 Шайба подложна « Шайба 1 0,021 
41 БДС 9954-83 Уплътнител 535х80х10 « Уплотнение 1 0,002 
42 62012-2.409265.003.85 Пръстен осигурителен = Предохранительное колцо 1 0,007 
43 62012-2.409891.008.85 Шайба - Шайба 1 0,0037 
44 БДС 4884-85 Лагер сачмен 6307 « Шарикоподшипник 1 0,290 
45 БДС 1359-75/5,6 Винт | М8х 25 - Винт 2 

46 62012-2.403548.052.85 Щит преден - Щит передний 1 1,850 
47 62912--2.505329.002.74 Шпонка сегментна «- Шпонка сегментная 1 0,050 
48 2680028.3000 Ротор .- Ротор 1 30,500 
49 62012-2.453144.013.30 Капачка лагерна вътрешна - Крышка подшипника внутренняя 1 0,130 
50 БДС 4884-72 Лагер :сачмен 0306 - Шарикоподшипник' 1 0,12 
51 62012-2.409142.011.80 Капачка лагерна външна - Крышка подшипника внешняя 1 0,120 
52 БДС 2551-76]5,6 Болт 1 М8х30 - Болт 3 30,000 
53 26058.0400 Вентилатор - Вентилятор 1 0,402 
54 62012-2.409898.020.81 Шайба « Шайба 1 0,032 
55 62012-2.499398.019.81 Шайба осигурителна - Шайба предохранительная 1 0,009 


КОЛЕЛО 
КОЛЕСО 


шашин 


Фиг, Поз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
| Рис. Поз. № по каталогу Наименование Штук Масса 
” Е 
5 58 
СС і б 06 601700 
1 2 3 4 Ои 5 6 7 
11 — 5985.6 00.00.00 Колело 23х5 « Колесо 1 1 21,109 
— 5985.2 00.00.00 Колело 23х5 - Колесо 11 22,700 
1 БДС 10612-74 Гума външна 23 х5/РК6 - Покрышка 1 13,500 
1 БДС 10612.74 Гума външна 23х 3/РА10 • Покрышка 1 12,500 
4" БДС 3917-74 Гума вътрешна 23 х5 = Камера 4 1,600 
3 БДС 3782-74 Игла вентилна | « Стержень вентиля 1 
4 БДС 5404-74 Капачка за вентила е Крышка вентиля 1 
5 11021-73 Колан за гума 23х5 - Ободная лента. 1 0,500 
6 2002-9 00.00 Джанта 3,75Р-13 « Обод 1 6,500 
7 БДС 4119-74 Болт М14х1,5 « Болт 8 0,057 
8 2002-4 09.01 Полуджанта вьншна « Наружная часть обода 1 2,800 
9 2002-4 00,02 Полуджанта вьтрешна - Внутренняя часть обода 4 3,000 
б 10 БДС 833-71 Шайба 2 14Н - Шайба 8 0,003 
11 БДС 744-72 Гайка М14х1,5 - Гайка 8 0,030 


Забележка: "Гума вьтрешна да се комплектува с вентия | 86°Г по БДС 5407-74. 


Примечание: *Камера комплектуется вентилем | 86°Г по БДС 5407-74. 
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УРЕДБА УПРАВЛЕНИЕ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 


Фиг. Поз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование Штук Масса 
1 2 3 4 5 6 б? 
ОМ—— тьЬ.  Х5ЗММШЩ5ЩЬ У ФШФБ Ф9 5 
12 — 011.7 13.00.00 Уредба управление - Система управления 1 26,420 
1 8173 00.00.00 Волан 0450 - Рулевое колесо 1 3,200 
2 5652-4 00.00.00 Механизьм кормилен - Рулевой механизм 1 19,500 
3 512 13.00.01 Лост с шлицев отвор - Рычаг со шлицами 1 1,870 
4 011.2 13.01.00 Шанга (комплект) - Тяга (в сборе) 1 1,970 
5 8058 00.00.00 Сьединение ябьлковидно 22 - Шаровое соединениё 1 0,430 
6 БДС 1269-73/5 Гайка М18 х 1,5-6Н, лява - Гайка левая 1 0,020 
7 011.2 13.01.01 Шанга - Тяга | 1 1,050 
8 БДС 55-77 Шплент 3,2х28 - Шплинт 2 0,005. 
9 БДС 1254-73/8 Гайка М12х1,5-6Н - Гайка 12 0,011 
10 БДС 1232-72/5,6 Болт | М10х 35-82 - Болт 1 0,025 
11 БДС 1833-71 Шайба 2 10Н - Шайба 1 0,002 
12 БДС 1262-72/5 Гайка М10-7Н - Гайка 1 0,009 
13 БДС 232-72/5,6 Болт | М14х 3-65 - Болт | 2 0,046. 
14 БДС 833-71 Шайба 2 14Н - Шайба 2 0,007 
15 БК-104 00.00.00 Бутон за клаксон - Кнопка звукового сигнала 1 0,125 
16 БК-104 01.00.00 Капачка вьншна - Крышка внешняя 1 0,038 
32 


297 


о СИ : яти те Убе ест 
КАЧАЯ Чех Рея СОО ХОЛД а ба Фа а ар о 
о а В 14 $ ГА С Ро АУ, У» к 
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БК-104 00.00.03 
БК-104 03.00.00 
БК-104 02.00.00 
БДС 833-71 

БДС 832-76/5,6 
БДС 1269-73/5 
8055 00.00.00 


Бутон - Кнопка 

Мембрана - Мембрана 

Тяла за бутона (монтаж) « Корпус кнопки 
Шайба 2 4Н - Шейба 

Винт М4х15 - Винт 

Гайка М18х1,5-6Н - Гайка 


Съединение ябълковидно 22 - Шаровое соединение 
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УРЕДБА УПРАВЛЕНИЕ Механизьм кормилен 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Рулевой механизм 
Фиг. Поз. Каталожен № Наименование | оо Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование | ‚ Штук Масса 
О И: гын та БИН 6 Ф) 
13 == 5652-4 00.00.00 Механизьм кормилео - Рулевой механизм | 1 | 19,150 
1 БДС 1262-72/8 Гайка М18х1,5-6Н - Гайка | _ 0,030 
2 БДС 833-71 Шайба 2 18Н - Шайба 1 0,011 
3 5665 00.00.03 Втулка « Втулка 1 0,018 
4 5652-4 01.00.00 Вал предавателен (комплект) - Вал передаточный (в сборе) 4 8,720 
5 5652-4 01.00.01 Вал предавателен - Вал передаточный 1 2,670 
6 5652 01.00.02 Червяк - Червяк 1 1,050 
7 5665.4 00.01.00 Картер (комплект) - Картер (в сборе) 1 6,920 
8 5665.4 00.01.02 Трьба - Труба 1 1,620 
9 5665 00.01.04 Втулка - Втулка 4 0,100 
10 5665 00.01.01 Картер - Картер 5,200 
11 5665 00.06.00 Вал с ролка (комплект) - Вал с роликом (в сборе) 1 2,030 
12 5665 00.00.07 Уплътнител - Уплотнение 1 0,021 
13 БДС 1232-72/5,6 Болт | М10х20 - Болт 8 0,017 | 
14 БДС 833-71 Шайба 2 10Н - Шайба 8 0,002 є 
15 5665 00.04.00 Капак (комплект) - Крышка (в сборе) 1 0.877 
16 БДС 1980-77 Щифт цилиндричен 5Г1р2ах10 - Штифт цилиндрический 4 0,002 
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5665 00.04.01 
5665 00.04.02 
ГПЗ 922205 

5665 00.03.00 
5665 00.03.02 
5665 00.03.01 
5665 00.00.05 
5665 00.00.06 
5665 00.02.00 
5665 00.00.01 
5665 00.00.02 
5665 00.00.08 
5665 00.00.09 
5665 00.00.10 
ГПЗ 987910К 
ГПЗ 977908К 
5665 00.00.13 
БДС 3609-73 
БДС 9954-73 
БДС 833-71 
БДС 1269-73/5 


Капак - Крышка 


Винт регулировъчен - Винт регулировочный 


Лагер - Подшипник 


Гайка (комплект) « Гайка (в сборе) 


Тапа - Пробка 


Гайка =Ё Гайка 


Шайба стопорна - Шайба стопорная 


Уплътнител - Уплотнение 


Капачка (комплект) - Колпачок ( в сборе) 


Уплътнител « Уплотнение 
Уплътнител « Уплотнение 
Пружина - Пружина 


Шайба опорна = Шайба упорная 


Уплътнител = Уплотнение 
Лагер - Подшипник 
Лагер - Подшипник 


Пробка - Пробка 
Пръстен И В20х26 - Кольцо 


Уплътнител А37х45 = Уплотнение 
Шайба 2 22Н - Шайба 
Гайка М22х 1,5-5Н „ Гайка 
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УРЕДБА СПИРАЧНА 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 


Фиг. Поз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование Штук Масса 
1 2 3. 4 р р б Фу 

14 == 011.2 12.00.00 Уредба спирачна - Тормозная система | 1 6,345 

1 5789.1 00.00.00 Спирачка рьчна (комплект) « Ручной тормоз (в сборе) 1 1,255 

2 011.2 12.07.00 Въже спирачно предно - Трос тормозной передний 1 1,200 

3 011 02.00.20 Вилка законтряща - Вилка контровочная 4 0,011 

4 БДС 744-72/5 Гайка М8-7Н - Гайка 2 0,004 

5 БДС 744-72/5 Гайка М8, лява--7Н - Гайка 2 0,003 

6 011.2 12.09,306 Щуцер навиваем = Штуцер 2 0,018 

7 011.2 12.10.00 Трьба задна, дясна (комплект) » Труба задняя правая (в сборе) 1 0,100 

8 011.2 12.00.04 Тройник фланцев • Тройник фланцевый 1 0,045 

9 ЗН 23-72 Контрагайка 9 - Контргайка 2 0,011 

10 011.2 12.00.02 Планка - Планка 1 0,120 

11 011.2 12.06.00 Сьединениє гумено - Резиновое соединение 1 0,365 

12 ЗН 23-72 Шуцер фланцев 4х12х 1,5 - Штуцер фланцевый 1 0,033 

13 011.2 12.09.00 Трьба задна, лява (комплект) « Труба задняя левая (в сборе) 1 0,140 

15 БДС 3609-73 Пръстен 11 А12х18 - Кольцо | 3 0,001 

16 011.2 12.03.00 Трьба средна (комплект) - Труба средняя (в сборе) 1 0,183 

17 011.2 12.00.03 Подложка - Прокладка 2 0,025 
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ЖЭ ХЭЛ У ГПО ХЭ ОО У З ЭТХЭХ Ой АСА С ОЛЖ Р ЭСЭЭ ГЭ оС АО. уус 
47 "о; 277523, ак за» “бам? Ы . к РУ 677452 4 3 со Бу 


= 
1 2 3 4 5 
14 18 7007 00.07 Скоба малка - Скоба малая 2 
19 БДС 1359-75/5,6 Винт М5х 18-85 - Винт 1 

20 БДС 833-72 | Шайба 2 5Н - Шайба 1 

єї 21 БДС 744-72/5 Гайка М5-7Н - Гайка 1 
22 ЗН 23-72 Щуцер междинен 4 - Штуцер промежуточный 1 

23 006 50.00.14 Винтов обтегач - Обтяжка 2 

24 7069 00.02 Шайба ограничителна - Ограничительная шайба 1 

25 011.2 12.02.00 Трьба предна (комплект) - Труба передняя (в сборе) 1 

26 001.3 02.00.03 Щуцер навиваем « Штуцер 1 

27 6956.1 03.00.00 || Казанче (комплект) - Резервуар (в сборе) 1 

28 7069 00.01 Пръстен осигурителен > Кольцо предохранительное 1 

29 6956.1 03.00.02 Уплътнител - Уплотнение 1 

30 БДС 3609-73 | Пръстен Ї| А20х29 - Кольцо 1 

31 6906.1 03.01.00 Тяло - Корпус 1 

32 6956.1 03.00.01 Капачка » Крышка 1 

33 ‚014 02.00.09 Планка - Планка 1 

34 БДС 123-72/5,6 Болт | М8х 16-86 - Болт 1 

35 БДС 833-71 Шайба 2 8Н - Шайба 3 

36 011.2 12.00.01 Ос - Ось 1 

37 БДС 1232-72/5,6 Болт | М8х 20-88 - Болт 2 

38 БДС 5282-73/56 Ос 10х 40/30 - Ось 3 

39 БДС 14494-78 ‚ Шайба М10 » Шайба 9 


х я Ар УР, К їй 
БУС ЛОС 7 СЯ 


х, 


ат СУРАХ А 
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БДС 55-77 
011.2 12.08.00 
011.2 12.08.01 
БДС 1980-77 
7002 02.05 
7069 00.06 
7002 02.06 
011.2 12.01.00 
011.2 12.01.01.00 
011 07.01.06 
676 04.01.01 
006 50.00.05 
БДС 55-77 
011 02.00.24 
011 02.00.25 
БДС 5282-73/5,6 
БДС 5282-73/5,6 
БДС 14494-78 
7069 00.00 
7069 00.05 
706и 01.00 
7069 03.00 


4 5 6 

Шплент 2,5х20 « Шплинт 8 0,004 
Буталце (комплект) - Поршень (в сборе) | 4 0,170 
Накрайник - Наконечник 1 0,060 
Шифт цилиндричен 3411 х20 - Штифт цилиндрический 1 0,002 
Ограничитеп - Ограничитель 1 0,025 
Предпазител - Предохранитель 1 0,020 
Вцлка - Вилка 4 0,075 
Педал (комплект) - Педаль (в сборе) 1 1,655 
Педал - Педаль 1 1,622 
Втулка лагерна - Втулка подшипника 2 0,010 
Стьпенка гумена - Подножка резиновая 1 0,035 
Пружина малка - Пружина малая 1 0,051 
Шплент 4х2кК - Шплинт 2 0,005 
Вилка - Вилка 1 0,145 
Ролка « Ролик 1 0,074 
Ос 16х 65/55 - Ось 1 0,095 
Ос 10х65/53 - Ось 1 0,035 
Шайба М16 - Шайба 3 0,011 
Цилиндьр спирачен главен ГУУ25, 5У/30 « Главный тормозной цилиндр 1 0,819 
Цилиндър - Цилиндр | 1 0,700 
Клапан (комплект) - Клапан (в сборе) 1 0,015 

1 0,014 


Пружина (комплект) « Пружина (в сборе) 


1 2 3 | 4 | 5 6 
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14 62 7059 00.04 Уплътнител - Уплотнение 1 0,002 

63 7059 00.07 Шайба пластинчата - Шайба 1 0,001 

64 7066 0401 Бутало - Поршень 4 0,060 

бу 65 7069 00.03 Маншет - Манжета 1 0,001 
66 БДС 1262-72/5 Гайка М10-7Н - Гайка 1 0,008 

67 БДС 1640-73 Пресмасленка ІБ-1 - Прессмасленка 1 0,007 

68 БДС 1232-75/5,6 Болт М8х25-85 » Болт | 1 0,030 

69 БДС 744-72/5 Гайка М8-7Н - Гайка 1 0,020 

70 БДС 1262-7325 Гайка М16 « Гайка 4 0,020 


УРЕДБА СПИРАЧНА Спирачка рьчна (комплект) 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Ручной тормоз (в сборе) 
Фиг, Поз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Чаименование Штук Масса 
1 2 Р 3 | 4 5 6 ё) 
15 ин 5789.1 00.00.00 Спирачка ръчна (комплект) » Ручной тормоз (в сборе) 1 1,255 
1 5789.1 00.00.05 Бутон - Кнопка 1 0,010 
2 5789.1 00,00.04 Пружина - Пружина 1 0,010 
3 5789.1 00.01.00 Рьчка (комплект) • Рукоятка (в сборе) 1 0.600 
4 5789.1 00.02.00 Шанга (комплект) »« Тяга (в сборе) 1 0.075 
5 5789.1 00.00.01 Сектор назьбен - Сектор зубчатый 1 0,110 
6 5789.1 00.00.02 Палец застопоряващ - Собачка стопорная 1 0,015 
Т БДС 55-77 Шплент 1,6х10 - Шплинт 2 0,001 
8 БДС 14494-78 Шайба М6 - Шайба 4 0,001 
9 БДС 5282-73 Ос 6х 25/20 - Ось 4 0,009 
10 5789.1 00.00.03’ Шайба « Шайба 1 0,020 


О 4 
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УРЕДБА КОМАНДНА 
КОМАНДНАЯ СИСТЕМА 


миц..э..ы.ыыынн.».».»..ыыы илийн 


Фиг. Поз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. Мо по каталогу Наименование Штук Масса 
4 2 3 шини шог 
16 - 011.2 24.00.00 Уредба командна - Командная система 1 0,861 
1 011.2 24.02.09 Щанга (комплект) - Штанга (в сборе) 1 0,090 
2 9711 04.01.00 Педал команден - Педаль командная 1 0,481 
3 512 14.04.00 Главина (комплект) - Ступица (в сборе) 1 0,165 
4 011.2 24.00.01 Основа - Основание 1 0,660 
5 011.2 24.00.02 Планка - Планка 1 0,040 
6 011.7 14.00.01 П!ужина - Пружина 1 0,020 
7 011.3 03.00.02 Стьпенка гумена - Подножка резиновая 1 0,065 
8 БДС 5282-73/5,6 Ос 8х75/66 - Ось 1 0,030 
9 БДС 14494-78 Шайба М8 - Шайба 4 
10 БДС 55-77 Шплент 2х14 - Шплинт 4 0,009 
11 БДС 1232-72]5,6 Болт | М8х25 - Болт 2 0,017 
12 БДС 744-72/5 Гайка М8-7Н - Гайка 2 0,006 
13 БДС 832-76/5,6 Винт М6х30-8є - Винт’ 4 0,016 
14 БДС 833-81 Шайба 2 6Н - Шайба 4 0,001 
15 011.2 24.00.03 Втулка - Втулка 4 0,015 
16 БДС 744-725 Гайка М6-7Н - Гайка 5 0,006 


УСТРОЙСТВО КОМАНДНО (комплект) 
КОМАНДНОЕ УСТРОЙСТВО (в сборе) 


Фиг. Поз. | Каталожен Мо Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование Штук Масса 
1 2 3 22127 4 5 6 
17 — 301.2 13.00.00 ‚ Устройство командно (комплект) « Командное устройство (в сборе) 1 3,470 
1 БДС 3596-77 Топка 040 - Шар 1 0,065 

7 301.2 13.00.01 Лост - Рычаг 1 0,190 

3 БДС 744-725 Гайка М12/7Н - Гайка | : 0,017 

4 301.2 13.01.00 Устройство командно « Командное устройство 1 1,747 

5 БДС 55-77 ішаявнт 4х27 - Шплинт 2 0,002 

6 БДС 14494-78 Шайба М12 - Шайба 2 0,006 

7 301.2 13.01.0200 Вал (комплект) - Вал (в сборе) 1 0,737 

8 301.2 13.01.01.00 Конзол - Кронштейн 1 0,859 

9 301 31.01.01 Ос - Ось 1 0,120 

10 006 50.00.05 Пружина малка « Пружина 2 0,051 

11 БДС 55-77 Шплент 2,5х20 - Шплинт 2 0,002 

12 БДС 14494-78 Шайба М10 « Шайба 6 0,004 

13 7002 02.03 Вилка - Вилка 1 0,011 

14 БДС 3048-78/5,6 Ос 10х28/24 - Ось 2 0,010 

15 БДС 744-72/5 Гайка М8-7Н - Гайка 3 0,006 

16 301.2 13.02.00 Въже предно (комплект) - Трое передний (в сборе) 1 0,606 


17 17 006 50.00.14 Винтов обтегач (камплект) « Натяжной винт (в сборе) 
18 БДС 744-72/5 Гайка М8 лява-7Н - Гайка 
19 011 02.00.20 Вилка законтряща - Вилка стопорная 
бі» 20 301 31.00.01 Вилка - Вилка 
24 301 31.03.00 Въже задно (комплект) » Трос задний (в сборе) 
22 БДС 1232-72|5,6 Болт | М10х 20-828 - Болт 
23 БДС 833-71 Шайба 2 10Н - Шайба 


Е НА РЕ нанета толи 
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ВЕРИГА (комплект) 
ЦЕПЬ (в сборе) 


о ИИ 


Фиг. Поз. Каталожен Мо Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование Штук Масса 
ЕОР БР ОИ ЭБ 5 6 Өө 
=== 5 , 00 
18 —- 301 30.09.00 Верига (комплект) - Цепь (в сборе) 1 1,240 
1 301 00.01.02 Скоба - Скоба 1 0,070 
2 301 30.02.00 Кожух (комплект) - Кожух (в сборе) 2 0,070 
3 БДС 1183-70 Верига заварена права № 60 Д, 6 звена ~ Цепь 6 звеньев 1 0,050 
4 301 30.03.00 Кожух кьс (комплект) Кожух короткий (в сборе) 1 0,040 
5 БДС 3048-78 Ос 8х40/36 - Ось 3 0,020 
6 БДС 55-77 Шплент 4х22 - Шплинт 2 0,005 
7 БДС 14994-78 Шайба М12 - Шайба 2 0,005 
8 301 30.00.04 Лост - Рычаг 1 0,250 
9 301 30.00.01 Ос - Ось 1 0,075 
10 БДС 55-77 Шплент 2х12 - Шплинт 3 0,002 
11 БДС 14494-78 Шайба М8 - Шайба 3 0,005 
12 БДС 1183-70 Верига заварена права Мо 60 Д, 12 звена - Цепь 12 звеньев 2 0,240 
Ф 
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ХЭРЭ м о Се ии ору У 


ОПОРА НА ПОВДИГАТЕЛНИЯ МЕХАНИЗЬМ 
ОПОРА ПОДЬЕМНОГО МЕХАНИЗМА 


еса зас заста стечене: 


Фиг. Поз. Каталожен № Наименование | Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование . Штук Масса 
шах ЗВ СИ Є лэн гн 
19 — 301 06.00.00 Опора на повдигателния механизьм - Опора подъемного механизма 1 16,315 
1 301 06.01.00 Шарнир на цилиндър телескопичен ~ Шарнир телескопического цилиндра 1 13,010 
2 БДС 1232-72|5,6 Болт 1 М12х30 - Болт 4 0,034 
3 БДС 833-71 Шайба 2 12Н - Шайба 4 0,005 
4 БДС 1640-73 Пресмасленка 1Б М6х1 « Пресс-масленка 4 0,006 
5 301 06.01.03.09 Лагер (комплект) - Подшипник (в сборе) 2 1,177 
6 301 06.01.03-01 Тяло лагерно = Корпус подшипника 1 1,170 
7 301 06.01.03.03 Втулка - Втулка 1 0,007 
8 391 06.01.01-00 Люлка - Балансир 1 8,440 
9 301 06.01.03.00 Лагер (комплект) - Подшипник (в сборе) 2 0,018 
10 301 06.01.02.03 Втулка - Втулка 1 0,018 
11 301 06.01.02-01 Тяло на лагера Корпус подшипника 1 1,000 
12 БДС 1232-72/5,6 Болт М12х40-8:5 - Болт 4 0,043 
13 БДС 744-72/8 Гайка М12-7Н - Гайка 8 0,017 
14 301 06.03.00 Лагер сферичен (комплект) • Подшипник сферический (в сборе) 1 2,376 
15 БДС 1650-73 Пресмасленка 11-65-90 - Пресс-масленка 1 0,006 
16 301 06.00.02 Шайба регулираща - Шайба регулирующая 10 0,002 
45 


220 і а 221) 


19 17 301 06.00.06 Сектор - Сектор 2 0250 
18 301 06.00.05 Пръстен - Кольцо 1 0,001 
19 БДС 833-71 Шайба 2 8Н - Шайба 4 0,002 
20 БДС 1232-72/5,6 Болт М8 х 25-88 - Болт 4 0.013 с» 
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УРЕДБА ХИДРАВЛИЧНА 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 


ать клети ти ал за 


Фиг. Поз. Каталожен № н аименование Брой Маса 
Рис. Поз. Мо по каталогу Наименование | Штук Массо 
Е оуоуЛиНЖЫ ЛЕС БИ ОА БР РО 
20 - 301.2 14.00.00 Уредба хидравлична - Гидравлическая система 1 57,935 
1 5551 00.00.00 Филтьр маслен ФМ 45 - Фильтр масляный 1 2,775 
2 7005 00.00.23 Щуцер краен - Штуцер концевой 4 0,054 
3 БДС 3509-73 Пръстен | А18х 24 • Кольцо 5 0,001 
4 БДС 2171-72/5,6 Винт Н М6х 40-85 - Винт 4 0,010 
5 БДС 833-71 Шайба 2 6Н - Шайба 4 0,004 
6 _ 28-27-09-02. Коляно ъглово М18х1,5 « Трубный угольник 1 0,060 
7 29-29-00-02 «О»пръстен 15,5х2,6 = «О»-кольцо 2 0,005 
8 301.2 14.03.00 Резервоар - Резервуар 1 0,078 
9 301 28.04.92 Капак - Крышка 1 0,078 
10 301.2 14.03.01 Тяло - Корпус 1 0,056 
11 БДС 1232-72/5,6 Болт | М8х 45-88 - Болт 1 0,020 
12 БДС 833-71 Шайба 2 ЗН = Шайба 5 0,004 
13 301 28.05.00 Скоба горна (комплект) - Скоба верхняя (в сборе) 1 0,145 
14 301 14.00.02 Подложка « Прокладка 1 0,110 
45 7021 42.00.00-06 Помпа с електродвигател А10Х-7ЕС 2,8/7 5/28-01 - Насос с электродвига- 
телем | 1 22 80 
16 БДС 1235-72/5 6 Болт | М8 х 60-82 = Болт 2 0 026 


20 17 БДС 744-72/5 Гайка М8-8Н - Гайка 2 0 006 

18 301.2 14.04.00 Трьскащо устройство с предпазен клапан - Встряхивающее устройство с 
предохранительным клапаном 1 2,550 

20 5241-3 00.00.00 Цилиндьр телескопичен 8--700 - Телескопический цилиндр 1 22,950 с 
21 301 07.16.00 Кожух - Кожух 1 3,613 | 
22 301 07.15.00 Лента стягаща (комплект) - Лента стяжная (в сборе) 1 0,036 
23 301 07.15.01 Лента стягаща - Лента стяжная 1 0,029 
24 7005 00.03 Скоба - Скоба 1 0,017 
25 БДС 55-77 Шплент стоманен 5х32 - Шплинт 1 0,008 
26 3012 14.00.04 Трьба нагнетателна (комплект) « Труба напорная (в сборе) 1 0,120 
27 БДС 3609-73 Пръстен | А16:22 - Кольцо 2 0,001 
28 ОН-04 51484-71 Сьединение гьвкаво 10-Г х16-ШЁх 18, 1620 - Гибкое соединение 1 0,893 
29 301.2 14.00.05 Тръба преливна - Труба сливная 1 0,121 
30 301 28.00.05 «О» прьстен - «О»-кольцо 1 0,002 
31 301 28.00.02 Маслопоказатеп - Маслоуказатель 1 0,010 
32 301 28.00.06 Уплътнител - Уплотнение 1 0,010 
33 301 28.00.04 Фланец смукателен - Фланец васасывающий 1 0,200 
34 301.2 14.00.03 Болт кух - Болт пустотелый 1 0,067 
35 БДС 1232-72/5,6 Болт | М8 х20-8= - Болт 2 0,015 
36 7005 00.00.54 Тапа М18х1,5 - Пробка 1 0,040 
37 301 28.00.03 Трьба - Труба | р 0,015 
38 301.2 14.00.01 Маркуч 025 - Шланг 1 0,156 
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К о тоса ои 


1020 3 | 4 5 6 
20 39 301 07.07.00 Лента стягаша (комплект) « Лента стяжная (в сборе) 2 0,024 | 
40 _ БДС 1232-72|5,6 Болт М6х30-86 - Болт 4 0,005 
41 БДС 833-71 Шайба 2 6Н - Шайба 4 0,001 
б» 42 ОН-04 58917-72 Помпа зъбна А10х: - Шестеренный насос 1 1,800 
43 Втулка зьбна 10 42 - Зубчатая втулка 1 0,070 
44 263016 02.00-7 Ел. двигател спомагателен 7ЕС 2,8/7,5/28-01 “ Насосный электро- 
двигатель 1 21,000 
45 ОН-04 55874-71 Пръстен врязващ (1 Е12 - Кольцо 0,008 
46 ОН-04 55374-71 Гайка холендрова - Накидная гайка 0,035 
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УРЕДБА ХИДРАВЛИЧНА Ёлектродвигател спомагателен 


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Насосный электродвигатель 
Фиг. Поз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. Мо по каталогу Наименование | Штук Масса 
5 ) 2-9 
21 = 2530.16.00.00.01 Елехтродзигател спомагатглен 7 ЕС 2,8/7,5/28-01 - Нассосный электро- 
двигатель | 1 21,000 
1 62012-2 Кожух - Кожух | | 1 0,400 
409133.091.80 
2 БДС 206-78 Шайба подложна АМ5 - Шайба прокладочная 4 0,002 
З БДС 833-71 Шайба пружинна 5Н - Пружинная шайба 28 0,002 
4 БДС 1358-72 Винт | М5х10 - Винт 4 10,090 | 
5 БДС 1234-71 Болт | М8-20 - Болт | нь 0,004 | 
6 62012-2 Шайба осигурителна - Предохранительная шайба 1 0,004 
409898.014.80 
7 620-9 Шайба подложна - Шайба прокладочная 1 0,002 
409891.006.77 
8 62012-2 Вентилатор = Вентилятор 
408853.002.80 1 0,402 
9 БДС 1358-72 Винт | М6бх 14 - Винт 4 0,001 
10 БДС 1358-72 Винт | М6х 25 - Винт | 2 0,002 ё 
11 БДС 833-71 Шайба пружинна 6Н - Пружинная шайба 14 0,001 
12 62012-9 Капачка лагерна - Крышка подшипника 1 0,008 
403144.001.77 
13 БДС 4884-78 Лагер 6204-27 - Подшипник 1 0,270 
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тети пекат ОЗ кая я и У жу; 
ОКА ӨГӨЖ ОВО СОЙЛТ о ко л АНИ СХ Си УМА РУ асди 


21 14 263006.10.00 Щит с четкодьржатели - Щит со щеткодержателями 

15 62012-9 Щит заден « Щит задний 
403544.010.82 | 

16 263006 11.00 Проводник съединителен - Провод соединительный 1 0,005 

єї» 17 БДС 1358-72 Винт | М5х 14 - Винт 1 0,002 

18 263006 12.00 Извод А2 - Вывод 1 0,002 

19 263006 13.00 Четкодьржател «ч Щеткодержатель 4 0,100 

20 БДС 3223-74 Шайба - Щайба 8 0,075 

21 БДС 1250-71 Гайка М5 - Гайка 8 0,004 

22 263006 10.01 Четка ЕЗ - Щетка 4 0,016 

23 263006 14.00 Пояс покривен - Пояс защитный 1 0,150 

24 62012-12 Капачка лагерна » Крышка подшипника 1 0,003 
408443.001.80 | 

25 БДС 1234-71 Болт | М6х20 - Болт 1-0 0,050 

26 62012-9 Шпонка - Шпонка 1 0,010 
506821.001.77 

27 62012-9 Уплътнител - Уплотнение | | 1 0,012 
506122.011.77 

28 62012-9 Основа - Основание 1 0,065 
506388.002.77 

29 БДС 206-78 Шайба подложна АМ6 = Шайба прокладочная 2 0,006 

ё) 30 62012-9 Втулка - Втулка 2 0,150 

508725.001.77 

31 БДС 1251-71 Гайка М8 - Гайка 4 0,003 

32 БДС 833-71 Шайба пружинна 8Н - Пружинная шайба 10 0,001 

51 
Б СЫ НМ ер АО и зи луг розро РОО в Р ЭЭ а гае Р сатане уи” о РО ПИАР сиса очо 


1 2 3 4 5 6 

21 33 62012-9 Шайба подложна 8 - Шайба прокладочная 0 0,017 
409891.003,77 

34 263006 50.00. Статор - Статор 1 29,000 

35 29830 10.03 Полюс - Полюс 4 1,400 

36 263006 56.00 Бобина шунтова | - Катушка шунтовая 1 0,509 

37 263006 51.00 Бобина серийна (комплект) » Катушка сериесная 1 0,900 

38 263006 58.00 Бобина шунтова  - Катушка шунтовая 1 0,480 

39 62012-9 Изолация « Изоляция 4 0,003 
507111.105.80 

40 62012-9 Тяло - Корпус 1 4,270 
| 403164.011.77 

41 62012-9 Втулка - Втулка 1 0,003 
405741.001.77 

42 БДС 2551-71 Болт | М8х 20 - Болт 8 0,008 

43 263016 30.00 Ротор - Ротор 1 8,000 

44 БДС 4884-78 Лагер 6207 - Подшипник 1 0,207 

45 БДС 2170-77 Пръстен В36 - Кольцо 1 0,012 

46 62012-2 Щит преден » Щит передний 1 4,200 
501332.001.80 


УРЕДБА ХИДРАВЛИЧНА Тръскащо устройство с предпазен клапан 


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Встряхисанкицаеа устройство с предохранительным 
клапаном 
Фиг. Поз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование Штук Масса 
Ф Ей Е: ЗЕ В О Цэц ТАНЦЭН 227 
22 = 301 23.01.90 Тръскащо устройство с предпазен клапан - Встряхивающее устройство с 
предохранитгльчым клапаном 1 2,550 
1 5668 09.02 Втулка с резба - Втулка 1 
2 12006 00.07 Шайба - Шайба 2 0,002 
3 12005 00.08 Шайба « Шайба 1 0,001 
4 12005 00.05 Гайка »- Гайка 1 0,008 
5 12005 00.06 Шайба » Шайба 1 0,001 
6 БДС 2170-77 Прьстен 810 - Кольцо 1 
7 5652 00.09 «О» пръстен 23х2,5 - «О»-кольцо 1 0,018 
8 5652 00.09 «О» пръстен 21х2,5 - «О»-кольцо 1 
9 12006 00.03 Винт регулиращ » Винт регулирующий 1 0,032 
10 12006 00.10 «О» прьстен 13,3х2,4 - «О» кольцо 4 0,001 
11 12006 00.04 Пружина = Пружина 1 0,015 
| 12 5652 01.00 Клапан — общ вид - Клапан — общий вид 4 
Ф 13 12000 01.02 Клапан - Клапан | 1 0,009 
14 БДС 4885-75 Сачма Б \| — 6,35 тт Р - Шарик 1 
15 5652 01.01 Тяло на клапана - Корпус клапана 4 
16 5652 00.03 Шайба « Шайба 1 


22 17. 301 28.01.06 Шифт - Штифт 1 0,032 
18 301 28.01.05 «О» пръстен = «О» кольцо 1 0,002 
49 301 28.01.01 Тяло - Корпус 1 2,022 
20 БДС 4885-75 Сачма 16 тт Ш - Шарик 1 0,007 
21 301 .07.08.02 Пружина - Пружина 1 0,010 Ө 
22 БДС 3609-73 Прьстен А22х27 - Кольцо 1 0,004 
23 301 28.01.04 Втулка - Втулка 1 0,010 
24 301 28.01.03 Пружина - Пружина 1 0,003 
25 БДС 4885-75 Сачма 10 тт Ш - Шарик 1 0,004 
26 301.2 14.04.01 Шуцер специален - Штуцер специальный 1 0,084 
27 5668 00.00 Клапан предпазен тип КУ/А2А1/В = Клапан предохранительный 4 0,372 


УРЕДБА ХИДРАВЛИЧНА | | Цилиндър телескопичен 


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Телескопический цилиндр 
Фиг. | Поз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование Штук Масса 
б) 1 2 3 4 5 6 
23 — 5241-4 00.00.00 Цилиндър телескопичен Т4 0/3/700 - Телескопический цилиндр 1 22,950 
1 БДС 1230-72 Болт М8х10 - Болт | 1 0,010 
2 БДС 3609-73/М1 Пръстен уплътнителен ГАВх12 « Уплотнительное кольцо 1 0,002 
з 5241-4 01.00.00 Цилиндьр външен (комплект) - Цилиндр наружный (в сборе) 1 10,690 
4 4033 00.00.23-02 Втулка 80 - Втулка 1 0,250 
5 4033 00.00.14 Маншет 28,0 « Манжета 1 0,023 
6 4044 00.00.01 Гайка М8-7Н - Гайка 1 0,680 
7 БДС 7947-83 О пръстен 88 х 3,55 « «О»-кольцо 4 0,004 
8 ОН 0458952-82 Чистач (280 « Очистительное кольцо 1 0,008 
9 4033 00.00 022-02 Пръстен пружинен 095 « Пружинное кольцо 1 0,032 
19 4012 00.00.07 Пръстен пружинен (260 « Пружинное кольцо 1 0,018 
11 5241.4 02.00.00 Плунжер 080 « Плунжер 1 4,000 
42 4033 00.00 23-03 Втулка 060 - Втулка 1 0,142 
13 4033 00.00 23-03 Прьстен пружинен 075 - Пружинное кольцо 2 0,020 
ча 4033 00.00.013 Маншет 260 - Манжета 
15 4033 00.00 23-04 Втулка 0240 - Втулка 1 0,148 | 
16 4033 00.00 18-02 Пръстен ВЗО - Кольцо 1 0,078 і 
| 17 ОН 0458952-82 Чистач 060 - Очистительное кольцо 0,005 | 


1 2 3 5 6 
23 18 4012 00.00.06 Пръстен пружинен 0340 = Пружинног кольцо 1 0,013 
19 5241.4 03.00.00 Плунжер (260 - Плунжер 1 2,600 
20 4033 00.09 18-03 Пръстен 850 - Кольцо 1 0,083 
21 4033 00.00 22-04 Пръстен А55 - Кольцо 2 0,008 
22 5241.4 00.00.12 Маншет 040 - Манжета 4 0,018 с 
_ 23 4033 00.00 18-04 Пръстен 840 - Кольцо 1 0,082 
25 ОН 09 58952-81  Чистач 210 » Очистительное кольцо 1 0,003 
26 5241.4 00.00.09 Плунжер 240 - Плунжер 1 3,930 


УРЕДБА ХИДРАВЛИЧН А Филтьр мрежест 


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Фильтр сетчатый 
В ии 10000000 С они м 
Фиг. Поз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Н аименование Штук Масса 


1 2: 3 4 5 6 


"1 З ——————— 


24 — 5551 00.09.00 Филтьр мрежест тип ФМ45 - Фильтр сетчатый типа ФМ45 1 2,775 
1 5556 09.00.95 Улльтнител горен - Уплотнение верхнее 1 0,007 
2 5551 02.00.00 Филтриращо устройство (комплект) - Фильтруюшее устройство (в сборе) 1 0,181 
3 БДС 2170-77 Пръстен осигурителен 824 - Предохранительное кольцо 1 0,002 
4 5551 02.02.03 Фуния - Воронка 4 
5 5551 02.00.02 Шайба - Шайба 2 0,005 
6 5551 02.01.00 Филтър (комплект) ~ Фальтр (в сборе) 1 0,066 
7 5551 02.09.01 Шайба упльтнителна - Уплотнительная шайба 1 0,001 
8 5551 02.02.00 Ос на филтьр (комплект) - Ось (в сборе) 1 0,045 
9 5551 00.00.02 Гарнитура - Уплотнение 1 0,009 
10 5551 00.09.01 Кутия - Коробка 1 0,774 | 
11 ОН-ПК 23-67 «О» прьстен 80х2 - «О»-кольцо 2 | 
12 ОН-ПК 29-67 Прьстен упльтнителен 19х3  Уплотнительное кольцо 1 
13 5551 01.00.00 Чаша (комплект) - Стакан (в сборе) 1 0,428 
14 | 5551 01.00.01 Втулка - Втулка 1 0,048 
15 5551 01.00.02 Чаша - Стакан 1 
16 5551 00.00.04 Уплътнител долен - Уплотнение нижнее 1 0,002 
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ДЭГ сэ? кА Лк хе АТ ( ЛЭЭ У ан Хо а о ; 3 
Жир Ус, ЛЭЭ бу сэ «ло | Сі ВУ АЕ х ЭЭС ХХ КИ Ч х ӨЛ. Уеа щу; 
ЭР ГАЛ 1723 7 8524 ть “СО 


ЕР 3 4 Ж 5 06 6 
6 


24 17 5551 03.00.00 Капак на кутията (комплект) - Крышка (в сборе) 1 0,253 
18 о 5551 03.00.01 Втулка - Втулка 1 0,001 
19 5551 03.00.03 Талерка на клапана - Тарелка клапана 1 0,091 
20 5551 03.00.02 Пружина - Пружина і 0,002 ё) 
21 5551 03.01.00 Капак - Крышка 1 0,180 
22 БДС 1230-7250 Болт М6х16 - Болт 4 
23 БДС 3609-73 Пръстен упльтнителен Абх12 - Уплотнительное кольцо 4 
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ен 


Фиг. 


Рис. 


1 


25 


УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 


Поз. 
Поз. 


2 


10 
11 


Каталожен Мэ 
Мо по каталогу 


нн 


3 


006.2 12.00.00 
011.2 15.09.09 
006.2 12.01.00-03 
011.2 15.07.00 
006.2 12.01.00-04 
011.2 15.07.00-01 
011.2 15.00.01 
011.2. 15.00.02 
БДС 1230-75/5,6 
БДС 744-72/5 
БДС 833-72 
006.2 12.04.00 


011.2 15.04.00 


БДС 1358-72/5,6 
БДС 833-72 


‘541 05.00.20 


Наименование 
Наименование 


4 


Уредба електрическа - Электрооборудование 
Урздба електрическа - Электрооборудование 
Проводник 139, 1. 3160 - Провод 

Проводник, 139, Е 3160 - Провод 

Проводник 140, 1. 3160 - Провод 

Проводник 140, 1. 3160 - Провод 

Лента подвижна = Лента прокладочная 
Лента стягаща - Лента стяжная 

Болт | М6х16-8= - Болт 

Гайка М6-74 - Гайка 

Шайба 2 6Н - Пружинная шайба 


Щепселно съединение с проводници “ Штепсельное соединение 
с проводами 


Щепселно соединение с проводници = Штепселное соединение 
с проводами 


Винт | М5х 10-88 - Винт _ 
Шайба 2 5Н - Пружинная шайба 


Втулка гумена - Резиновая втулка 


12 
16 


1 


12 
16 


629,000 
830,000 
0,412 
1,012 
0,425 
1,044 
0,002 
0,002 
0,005 
0,004 
0,002 


1,733 


3,155 
0,003 
0,010 
0,009 


59 і 


25 12 006.2 12.01.00 Проводник 152, Ё 1100 - Провод 1 — 0,172 
х 12 011.2 15.03.00.02 Проводник 152,1.--1400 - Провод | — 1 0,283 
13 КтЕ - 1031-06 Клаксон К-9: 12М - Звуковой сигнал 1 1 0,300 
14 БДС 1232-72/5,6 Болт | МЗх 16-88 - Болт 5. 5 0,912 © 
15 БДС 744-72/5 Гайка М8-7Н - Гайка 5 5 0,006 | 
16 БДС 833-72 Шайба 28Н - Пружинная шайба 55 0,001 
17 006 71.16.07 Втулка гумена - Резиновая втулка а д 0,010 
18 011.2 15.09.00 Конзол десен - Кронштейн правый 11 0,518 
19 40709 00.00.00 Ключ за оперативна верига тип КОВ - Ключ цепи управления 1 1 0,175 
20 . 40879-1 Реверсор тип ПРЕ 010/В - Реверс 1 1 0,300 
21 БДС 744-725 г айка М4х7Н - Гайка 12 12 0,002 
22 БДС 833-72 Шайба 244Н - Пружинная шайба їк 18 0,001 
24 82130 Превключвател тип П-5 - Переключатель 1 0,040 
25 БДС 1358-72/5,6 Винт 1 М4х 12-88 - Винт 4 4 0,004 
26 — 36.2.908.308 Лампа за арматурни табла -зелена - Лампа щита приборов ~ зеленая 1 1 0,012 
27 БДС 6310-77 Лампа електрическа АК 1222, 12 У, 1,5 М - Электрическая лампа 33 0,020 
28 :36.2.908.308 Лампа за арматурни табла - червена - Лампа щита приборов - красная 11 0,012 
29 011.2 15.01.0400 Проводник 65, 1-4120 - Провод 11 0,004 
30 36.2.908.308 Лампа за арматурни табла ~ безцветна ® Пампа щита приборов ~ 
бесцветная 1 1 0,014 
31 011.2  15.01.03.00 Проводник 19, 1--160 - Провод 1 1 0,002 
32 0112) 15.01.00 Уредба електрическа на шит преден - Электрооборудование переднего 
шита 11 3,930 


006 74.16.06 
7007 00.00.35 
36.2 908.937 
БДС 7356-77 
36.2.908.854 
БДС 5263-77 
БДС 14494-78 
БДС 1358-72/5,6 
008407 

008408 

БДС 1359-75/5,6 
БДС 744-72/5 
011.2 15.01.0201 
011.2 15.01.02-00 
011.2 15.01.05.00 
4432101 

011.2 15.02.00 


011.2 15.05.00 
006.2 12.03.00 


011 08.00.03 
011.2 15.06.00 
БДС 1232-72/5,6 


БДС 744-72/5 


Шайба - Шайба 1 
Профил гумен №=430 « Резина профильная 4 
Фарове челни « Передние фары 2 
Пампа електрическа АФ 1221 12 39/35\/ - Лампа 2 
Фар габаритен за електрокар = Фара габаритная 2 
Лампа електрическа АС 1283, 12 м, 215У/ = Лампа 2 
Шайба М4 - Шайба 10 
Винт | М4х16-8# = Винт 4 
Командоконтролер тип 730 с 503 = Командоконтроллер ножной 1 


Командоконтролер крачен тип 739 с 603 - Командоконтроллер ножной - 


Винт | М5Х12-8& = Винт 
Гайка М5-7Н - Гайка 


Конзол = Кронштейн 


2 
4 
1 
Конзол (комплект) - Кронштейн (в сборе) 1 
Сноп проводници « Пучок проводов 1 
Ключ блокировъчен малък - Выключатель блокировочный 1 
Сноп проводници - Пучок проводов 1 


Щепселно сьединение с проводници = Штепсельное соединение с прово- 
дами 


Втулка гумена - Резиновая втулка 


1 
4 
Конзол ляв - Левый кронштейн 1 
Болт | М12 х 25-85 - Болт 2 

2 


Гайка М12-7Н - Гайка 


ККТ 


Эс ВЕ 
оу Зур СХ 
песо ИЙ 


АН АР 


25 54 БДС 833-72 Шайба 2-12Н - Шайба 2 2 0,003 
55 001.3 06.00.01 Уплътнител - Уплотнение 11 0,020 
56 3825.1 00.00.00 Табло електрическо - Распределительный щит 1 — 16,800 
56 3833.1 00.00.00 Табло електрическо - Распределительный щит — 1 16,900 
57 3824 00.00.07 Пружина - Пружина 4 4 0,002 
58 БДС 3143-69 Клема А 2,5 (2 елемента) - Клемма (2 элемента) 11 0,010 
59 БДС 4894-73 Трьба винилитова 0212, черна, 1=560 = Труба винилитовая, черная 11 0,008 
60 096.2 12.01.00-02 Проводник 151, Е=1139 - Провод 1 — 0,130 
60 011.2 15.08.00 Проводник 151, 1.=1,130 - Провод - 1 0,194 
61 005.2 12.01.00-01 Проводник 150, 1--920 - Провод 1 — 0,116 
61 011.2  15.03.00-01 Проводник 150, 1--920 - Провод - 1 0,217 
67 005.2 12.02.00 Щепселно съединение с проводници - Штепселльное соединение с про- 

водами | 1 — 1,426 
62 011.2 15.03.00 Щеэлселно съединение с проводници - Штепсельное соединение с про- | 

водами 11 2,284 
63 3541 00.00.00 Резистор пусков < Пусковое сопротивление — 1 8,000 
64 095.2 12.01.09-05 Проводник 141, 1.--3500 - м 1 — 0,460 
64 011.2 15.07.00-02 Проводник 141, [=3500 - Провод -- 1 1,175 
65 80443 Батерия акумулаторна 2х 40 М, 160 АВ - Аккумуляторная батарея 1 — 570,000 
65 80391 Батерия акумулаторна 2х40 М, 250 Аһ - Аккумуляторная батарея — 1. 785,000 
66 095.2 12.00.01.07 Проводник, 1.120 - Провод 1 — 0,002 
66 011.2 15.00.03-04 Проводник, №=120 - Провод | - 2 0,002 
67 36.2.908.704 Задно комбинирано осветително тяло за електрокар - Задний комбиниро- 

ванный осветительный корпус 222 0,300 
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АА И Я РО О Я 


уе е ететт 


040847) 2 5 ОТ зүрх ДЭ? 


є 


БДС 5675-76 
36.2.918.507 


006.2 
011.2 
006.2 
011.2 
006.2 
011.2 
006.2 
011.2 
006.2 
011.2 
006.2 
006.2 
006.2 


12.01.00-06 
15.07.00-03 
12.00.01-06 
15.00.0301 
12.00.0102 
15.00.03 
12.00.01 
15.00.03-03 
12.00.01.01 
15.00.03-02 
12.00.01-03 
12.00.01-04 
12.00.01-05 


БДС 1358-72/5,6 
БДС 833-76/5,6 


011.2 


15.00.04 


БДС 14494-78 
022.746-008 


82.300 


Лампа електрическа СФ 1232, 12 У, 10 УУ - Лампа 


Стопфар за номер на електрокар = Стоп-сигнал и фонарь освещения но» 
мерного знака | | 


Прозодник 142, 1.--3100 - Провод 
Проводник 142, 11-3100 - Провод 
Проводник, 1=70 - Провод 
Проводник, 1--85 - Провод 
Проводник, 1=30 - Провод 
Проводник, 1.--45 - Провод 
Проводник, 1=50 - Провод. 
Проводник, 1=70 = Провод 
Проводник, Ї.--45 « Провод 
Проводник, Ї.--60 - Провод 
Проводник, 1.--60 « Провод 
Проводник, 12100 = Провод 
Проводник, Ь=90 = Провод 

Винт | М5х 12-88 = Винт 

Винт 1 М4х 16-85 - Винт 

Скоба - Скоба 

Шайба М6 - Шайба 


Индикатор за заргждане на акумулаторна батерия ИРАБ 40-1 « Индика- 
катор разрядки аккумуляторной батареи 


Реле за пътепоказатели тип РПП < Реле указателей поворота 


ә за ы ы | 


0,010 


0,100 
0,050 


25 84 БДС 832-76/5,6 Винт | М4х 35-8у »- Винт 2 2 0,160 
85 БДС 1250-71/5 Гайка М4-7Н - Гайка 7 2 0,003 
86 БДС 832-76/5,6 Винт 1 М6х 16-88 - Винт 1 1 0,006 | 
87 | БДС 14494-78 Шайба М6 « Шайба 1 1 0,001 $ 


64 


УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 


Фиг. Поз. Каталожен Мо Наименование Брой Маса 
Рис, Поз. Мо по каталогу Ч а именование Штук Масса 
0) ШОН ВЛ т т в РЕ 
26 - 301.2 12.00.00 Уредба електрическа - Электрооборудование 1 833,750 
1 011.2 15.07.00-01 Проводник 140, 1 3160 - Провод 1 1,044 
2 011.2 15.07.00 Провоеник 139, і 3160 - Провод 1 1,012 
3 011.2 15.00.01 | Лента подложна - Лента прокладочная 3 0,002 
4 011.2 15.00.02 Лента стягаша « Лента стяжная 3 0,002 
5 БДС 1232-72/5.6 Болт | М6х 16-8» - Болт 5 0,008 
6 БДС 744-72/5 Гайка М6-7Н - Гайка 5 0,002 
гі БДС 833-72 Шайба 2-6Н - Шайба 5 0,001 
8 011.2 15.04.00 Щепселно съединение с проводници - Штепсельное соединение с про- 
водами 1 3,155 
9 БДС 1358-72/5,6 Винт | М5х12-8= - Винт 2 0,093 
10 БДС 833-72 Шайба 2-5С - Шайба 14 0.001 
11 511 05.00.20 Втулка гумена - Втулка резиновая 3 000,9 
12 011.2 15.08.00-02 Проводник 152,1.--1400 - Провод 1 0,283 
13 КтЕ 1031-01 Клаксон К-9: 12Х - Звуковой сигнал 1 0,300 
14 БДС 1232-72/5,6 Болт | М8х 16-88 = Болт 5 0,012 
15 БДС 744-/2/5 Гайка 148-7Н - Гайка 5 0,002 
16 БДС 833-72 Шайба 2-8Н-7Н - Шайба 5 20,001 
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006 71.16.07 
011.2 15.09.00 
40709 00.00.00 
40879-11| 

БДС 744-72/5 
БДС 1358-72/5,6 


-82130 


301.2 12.01.0001 
36.2.908.308 
БДС 6310-77 
36.2.908.308 
011.2 15.01.04-00 
36.2.923.398 


011.2 15.01.03,,00 
301.2 12.04.00 


005 71.16.06 
7007 00.00.35 
36.2.908.937 
БДС 7356-77 
36.2.908.854 
БДС 5263-77 


Втулка гумена - Втулка резиновая 

Конзол десен - Кронштейн правый 

Ключ за оперативната верига тип КОВ - Ключ цепи управления 
Реверсор тип ПРЕ 010/8 - Реверс 

Гайка (44-7Н « Гайка 

Винт | М4х12-8є - Винт 

Превключвател тип П-5 « Переключатель 

Проводник 83, 1.--40250 « Провод 

Лампа за арматурни табла, зелена • Лампа приборного щита, зеленая 
Лампа електрическа АК 1222, 12 У, 1,5 УУ - Лампа 

Лампа за арматурни табла, червена = Лампа приборного щита, красная 
Проводник 65, Ї--120 « Провод 


Лампа за арматурни табла, безцветна - Лампа приборного щита 
бесцветная 


Проводник 19, [=160 = Провод 


Уредба електрическа на щит преден - Электрооборудование` переднего 
щита 


Шайба - Шайба 
Профил гумен, Ї--420 - Резина профильная 
Фарове челни - Фары передние 


Лампа електрическа АФ 1221, 12 У, 35/35 Үү « Лампа 


Фар габаритен за електрокари = Подфарник 


Лампа електрическа АС 1283, 12 М, 21/5 ҮҮ - Лампа 


5 


2 
1 
4 


=>» 


16 


< `` оаэ аА м 


мо м кю м м р ээ 


БДС 833-72 
БДС 14494-78 
00.84.08 

011.2 15.01.01 
7007 00.00.158 
БДС 1359-75,5,6 
011.2 15.01.02-00 
301.2 12.04.-02.00 
4432101 

3012 12.03.00 
011.2 15.05.00 


011 08.00.03 
011.2 15.06.00 
БДС 1232-72/5 6 
БДС 744-725 
БДС 833-72 
001.3 06.00.01 
3833.1 00.00.00 
3824 00.00.07 
БДС 3148-69 
БДС 4894-73 


011.2 15.08.00-01 


Шайба 2—Н »- Шайба 
Шайба М4 = Шайба 


Командоконтролер крачен тип 730 с 603 = Командоконтроллер ножной 
Конзол « Кронштейн 

Проводник = Провод 

Винт | М5х 12-85 « Винт 

Конзол (комплект) « Кронштейн (в сборе) 

Сноп проводници « Пучок проводов 

Ключ блокировъчен мальк = Блокировочный выключатель малый 
Сноп проводници = Пучок проводов 


Шепселно съединение с проводници ә Штепсельнсе ссединение с прово- 
дами 


Втулка гумена = Втулка резиновая 
Конзол ляв « Кронштейн левый 
Болт | М12х 25-85 « Болт 

Гайка М12-7Н - Гайка 

Шайба 2-12Н - Шайба 

Упльтнител - Уплотнение 

Табло електрическо » Электрощит 
Пружина - Пружина 

Клема А25 (два елемента) е Клемма 


Тръба винтилитова (212. черна, |М/560 » Трубка винилитовая 


Проводник 150, 1--920 - Провод 


= = 
- 09 


2 ==> = м 253 - => 


а 
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мега им ва, Ре пр лорд: 


61 
62 


63 
64 
60 
66 
67 


63 
59 


70 
71 
72 
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011.2 15.08.00 
011.2 15.03.00 


3541 00.00.00 
011.2 15.07.00-02 
80391 

011.2 15.00.03-04 
36.2.908.704 


БДС 5675-76 
36.2.908.507 


011.2 15.07.00-03 
011.2 15.00.03-01 
011.2 15.00.03 
011.2 15.00.03-03 
011.2 15.00.03-02 
301.2 12.02.00 
301.2 12.01.00 
301.2 12.01.00-02 
3851 00.00.00 
БДС 744-72/5 
301.2 12.06.00 
301.2 12.01.00-03 


наа УР ре а лыжи ити, 


гтэ тэтгэн 

Проводник 151, 1=1130 - Провод 1 0,194 
Шепселно съединение с проводници - Штепсельное соединение с прово- 

дами : 1 2,284 
Резистор пусков - Пусковой резистер 1 1,860 
Проводник 141, 1, 3500 - Провод 1 1,175 
Батерия акумулаторна 2х40 У, 250 Аһ - Аккумуляторная батарея 1 785,000 
Проводник, =120 - Провод 2 0,002 
Задно комбинирано осветително тяло за електрокар - Комбинированный 

осветительный корпус, задний 2 0,300 
Лампа електрическа СФ 1232, 12 У, 10 МҮ - Лампа 6 0,020 
Стопфар за номер на електрокар - Стоп-сигнал и фонарь освещения 

номерного знака 1 0,230 
Проводник 142, 1, 3109 - Прозод 1 1,023 
Проводник, 1-85 « Прозод 4 0,002 
Проводник, =45 - Провод 6 0,001 
Проводник, 1=70 - Провод 1 0,002 
Проводник, 1—60 - Провод 1 0,002 
Сноп проводници - Пучок проводов 1 1,198 
Проводник 84 1--1009 - Провод 1 0,190 
Проводник 94, 1--1250 - Провод 1 0,180 
Табло електрическо допълнително »- Электрощит дополнительный 1 2,309 
Гайка М5-7Н - Гайка 4 0,002 
Конзол « Кронштейн 1 0,485 
Проводник 82, 1. =8900 « Провод 1 0,528 


БЭР, нив МИТ В В ая 


рарын 


26 82 БДС 1358-72/5,6 Винт | М4х 16-88 - Винт 4 0,004 
83 БДС 1358-72/5,6 Винт М5 х 10-88 - Винт 12 0,012 
84 011.2 15.00.04 Скоба - Скоба 1 
с 85 БДС 14494-78 Шайба М6 - Шайба 3 
86 022.746.003 Индикатор за разреждане на акумулаторна батерия ИРАБ 40-1 - Инди- 
катор разрядки аккумуляторной батереи 1 0,100 
87 82.300 Реле за пьтепоказатели тип РПП - Реле указателей поворота 1 0,050 
88 БДС 832-76/56 Винт | М4х35-88 - Винт | 2 0,016 
89 БДС 1250-71/5 Гайка М4-7Н - Гайка 2 0,003 
90 БДС 832-76]5 6 Винт | Мох 16-88 - Винт 1 0,006 
91 БДС 14494-78 Шайба М5 - Шайа 1 0,091 


УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 


Табло элэктрическо 
Распргдолительный щит 


т тт 


Фиг. Гоз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование Штук Масса 
т бэ 
8 58 
С Со 
ш шш 
гшишивттэлүлмллсєслалллийтогЕв. ЦИИ А аи 
ЗБ НЕ ЗИ ЗА РОБ 122228 хэ ЕЕ 
27 — 3826.1 00.09.00 Табло електрическо - Распределительный щит 1 — 16,800 
— 38833.1 09.00.09 Табло електрическо = Распоеделитгльный щит — 1 18,000 
1 3826.1 00.01.09 Плоча (комплект) - Плита (в сборе) 1 — 2,804 
1 3833.1 00.01.09 Плоча (комплект) - Плита (в сборе) — 1 2,840 
2 3825 00.03.00 Предпазител (комплект) « Предохранитель (в сборе) 2 2 0,486 
3 3833 00.09.01 Втулка дистанционна - Втулка распорная 27-2 0,010 
4 БДС 1234-71/5,6 болт | М6 х 40-85 - Болт 2714 0,010 
5 БДС 744-725 Гайка М5-7Н - Гайка 8 8 0,002 
6 БДС 833-72 Шайба 2-6Ч - Шайба 8 8 0,001 
7 БДС 205-73 Шайба АМ6, нормална - Нормальная шайба 8 8 0,002 
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УРЕДБА ЕЛЕКТР ИЧЕСКА Контактор КПЕ-4 


ЗЛЕКТРООБОРУДОВАНИЄ Контактор 
7 
Фиг. Поз. Каталожен Мо НМаименование Брой . Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование Штук Масса 
Е д минээ илла 
ө а и 22022 
29 === 4237101 00.00 Контактор за постоянен ток еднополюсен КПЕ-4, 63 А, 40 У - Кантактор 

постоянного тока, однополюсный 1 1,250 
1 42369 08.00 Камера дъгогасителна = Дугогасительная камера 1 
2 42371 20.00 Основен възел = Основной узел 1 
3 42371 03.00 Контактоносач (комплект) = Кантактодержатель (в сборе) 1 
4 49917 00.10 Пружина вьзвратна г" Возвратная пружина 2 
5 42371 01.02 Подложка за регулиране = Регулировочная прокладка 10 
6 42371 04.09 Плоча (комплект) - Плита (в сборе) 1 
7 42371 07.00 Котва (комплект) - Якорь (в сборе) 1 
8 42371 01.07 Уплътнител ~ Уплотнение 4 

9 42371 05.00 Бобина 40 У - Катушка 1 | 
10 42371 01.04 Подложка немагнитна = Прокладка немагнитная 1 

41 9050 477-Л || Винт М4х8 ЗН 73-66 = Винт 4 
12 42371 06.00 Ярем (комплект) - Ярмо (в сборе) 1 
13 42371 06.02 Сьрдечник « Сердечник 1 
14 42371 06.01 Ярем = Ярмо 1 
15 42369 01.04 Пружина контактна - Контактная пружина 11 
16 42369 04.00 Мост контактен (комплект) - Контактный мост (в сборе) 6 
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29 17 9.050 180-Л Винт М4х 14 ЗН 73-66 - Винт 2 
18 42010 02.03 = Шайба сводеста - Шайба 2 
19 9.350 186-Л Гайка М4 ЗН 95-66 - Гайка 1 
20 42371 02.01 Основа - Основание | 1 
21 9.505 024-Л Шайба подложна М4 ЗН 79-69 - Шайба 4 бу 
22 9.535 004-Л Шайба пружинна М4 ЗН 80-66 - Пружинная шайба 10 
23 42369 03.00 Контакт неподвижен (комплект) - Неподвижный контакт (в сборе) 2 
24 9.505 106-Л Шайба подложна М6 ЗН 79-69 . Шайба 2 
25 9.535 106-Л Шайба пружинна М6 ЗН 80-66 - Пружинная шайба 2 
26 9.050 223-Л Винт М6х 14 ЗН 73-66 - Винт Ё 
27 9.050 181-Л Винт М4х16 ЗН 73-66 - Винт 2 
28 42369 01.06 Упор - Опора 1 
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УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА Контактор КПД-5 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Контактор 


шати 


Фиг. Поз. Каталожен № Чаименование 


Рис. Поз. № по каталогу Наименование 

1 2 3 4 

30 -- 42353 00.00 Контактор КПД-5 100 А, 40 У - Контактор 1 
1 42353 02.00 Контакт помощен « Вспомогательный контакт 1 
2 93050 184-Л Винт М4х22 ЗН 73-66 = Винт 2 
3 42353 00.01 Пластина закрепваща - Пластина 2 
4 9.535 004-Л Шайба пружинна М4 ЗН 80-66 - Пружинная шайба 2 
5 9.050 177-Л Винт М4х 8 ЗН 73-66 - Винт 2 
6 42353 00.02 Пружина закрепваща - Пружина фиксаторная 2 
7 42353 01.00 Основен вьзел - Основная группа «А 
8 БДС 2551-71/40 Болт М8х16 - Болт 4 
9 9.050 202-Л Винт М5 х20 ЗН 73-66 - Винт | 4 
10 9.535 005-Л Шайба пружинна М5 ЗН 80-66 - Шайба пружинная 4 
11 9.535 107-Л Шайба пружинна М8 ЗН 80-66 « Шайба пружинная 4 
12 9.505 107-Л Шайба подложна М8 ЗН 79-69 = Шайба 4 
13 9,535 005-Л Шайба пружинна М5 ЗН 80-66 « Шайба пружинная 4 
14 42355 01.06 Упор - Опора 2 
15 42353 04.00 Контакт неподвижен (комплект) є Неподвижный контакт (в сборе) 4 
16 42353 03.00 Основа (комплект) « Основание (в сборе) 4 


_ 9.350 


42353 
42353 
9.505 
9.535 
9.050 
42010 
9.050 
42353 
42353 
42353 
42353 
42353 
42353 
42353 
42353 
42353 
9.050 
49918 
42353 
42353 


Гайка М5 ЗН 95-66 « Гайка 

Пружина възвратна - Пружина возвратная 
Контактоносач - Контактодержатель 

Шайба подложна М6 ЗН 79-69 - Шайба 

Шайба пружинна М6 ЗН 89-66 - Шайба пружинная 
Винт М6х14 ЗН 73-66, - Винт 

Шайба сводеста - Шайба 

Винт М4х14 ЗН- 73-66 - Винт 

Контактен мост (комплект) - Контактный мост (в сборе) 
Пружина контактна - Пружина контактная | 
Камера дьгогасителна - Дугогасительная камера 

Ярем (комплект) = Ярмо (в сборе) 

Подложка за регулиране « Шайба регулировочная 
Сърдечник - Сердечник 

Ярем - Ярмо 

Подложка немагнитна - Шайба немагнитная 

Бобина 40 У - Катушка 

Винт М5х 10 ЗН 73-766 - Винт 

Амортизатор - Амортизатор 


Котва (комплект) - Якорь (в сборе) 


Плоча (комплект) Плита (з сборе) 


УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 


» 


Контактор КПЕ-5 


ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Контактор 

Фиг. Поз. Каталожен № Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу 3 аименование Штук Масса 
Ч 2 3 м 5 6 
31 — 4235501 Контактор КПЕ 5 100 А, 40 У - Контактор 1 ‚ 2,250 

‚14 42353 09.00 _ Камера дъгогасителна е Дугагасительная камера 1 

2 42355 07.00 Оснозна група - Основная группа 1 

3 42355 03.09 Контактоносач = Контактодержатель 2 

4 49917 Пружина вьзвратна « Возвратная пружина 7 

5 42355 01.01 Подложка за регулиране = Регулировочная прокладка 1 

5 42355 04.00 Плоча (комплект) « Плита (в сборе) 1 

7 42353 15.00 Котва (комплект) » Якорь (в сборе) 1 

8 49918 00.03 Амортизатор « Амортизатор 1 

9 42355 05.00 Бобина 40 У - Катушка 1 

10 42353 01.07 Подложка немагнитна « Немагнитная прокладка 1 

11 9.050 194-Л Винт М5х8 ЗН 73-66 - Винт 4 

12 42355 06.00 Ярем (комплект) « Ярмо (в сборе) 1 

13 42355 001.06 Упор « Опора 1- 

14 9.535 005-Л Шайба пружинна Н5 ЗН 80-66 « Пружинная шайба 2 

15 9.050 202-Л Винт М5х20 ЗН-66 - Винт 2 

16 42353 01.03 Пружина контактна - Пружина контактная 4 
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31 17 42353 05.09 Контактен мост (комплект) - Контактный мост (в сборе) 2 
18 9.050 189-Л Винт М4х 14 ЗН 73-66 - Винт 6 
17 42010 02.03 Шайба сводеста - Шайба 2 
20 9.350 187-Л Гайка М5 ЗН 95-66 - Гайка 2 СЭ 
21 42355 012.00 Основа (комплект) - Основание (в сборе) “ 
22 9.505 024-Л Шайба подложна М14 ЗН 79-69 - Шайба 4 
23 9.535 004-Л Шайба пружинна М4 ЗН 80-66 - Шайба пружинная 4 
24 42353 04.00 Неподвижен контакт (комплект) - Неподвижный контакт (в сборе) 2 
25 9.505 107-Л Шайба подложна М8 ЗН 79-69 « Шайба 2 
26 9.535 107-Л Шайба пружинна М8 ЗН 80-66 - Шайба пружинная 2 
27 БДС 2551-71140; Болт М8х16 ЗН 91-69 - Болт 2 
28 9.535 005-Л Шайба пружинна М5 ЗН 80-66 - Пружинная шайба 4 
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УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА Табло електрическо допълнително 


ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Распределительный щит дополнительный 
БАРАН Банн Ла сал Жэ” РР РЕВНО НО Бэй адал В 
Фиг. Поз. Каталожен Мо Наименование Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование Штук Масса 
32 — 3851 00.00.00 Табло електрическо допълнително - Распределительный щит дополни- 
тельный 1 2,320 
1 4937102 00.00 Контактор КПЕ-4, 63 А, 40 У - Контактор 1 1,250 
2 БДС 832-76/5,6 Винт М4х 10 - Винт 4 0,002 
3 БДС 833-72 Шайба 2-4Н - Шайба’ 4 0,001 
4 3815 00.00.01 Проводник - Провод 1 0,001 
5 БДС 832-76|5 6 Винт М6х16 - Винт 2 0,002 
6 БДС 833-72 Шайба 26Н - Шайба 2 0,001 
7 БДС 744-72/5 Гайка М6 - Гайка 2 0,001 
9 3826 00.03.00 Предпазител (комплект) • Предохранитель (в сборе) 1 0.486 
9 3826 00.03.01 Конзол « Кронштейн 1 
19 009923 Основа за предпазител ОП-60, 63 А - Цоколь предохранителя 4 
11 47400 Предпазител тип П-60 63 А - Предохранитель 1 0,060 
12 3851 00.01.00 Плоча (комплект) - Плита (в сборе) 1 0,560 
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УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА | Резистор пусков 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ : Пусковой резистер 
Фиг. Поз. Каталаман Мо Наименование | “Брой Маса 
Рис. Поз. № по каталогу Наименование | _ Штук “Масса 
о 3 4 | 5 Э б) 
33 — 3541 00.00.00/431 Резистор пусков - Резистер 1 1,860 
1 БДС 744-72/5,6 Гайка М6 Е Гайка 4 0,002 
2 БДС 833-72 Шайба 2-6Н - Шайба | 4 0,001 
3 3451 09.02.00 Конзол (комплект) « Кронштейн (в сборе) | 1 0,171 
4 3540 00.01.02 Конзол = Кронштейн. | | 2 0,135 
5 БДС 744-72/5,6 Гайка М8-8Н - Гайка 9 0,005 
6 БДС 833-72 Шайба 2-84 - Шайба 3 0,001 
ЫГ БДС 3223-74 Шайба увеличителна 8 « Шайба 3 0,005 
8 3540 00.01.05 Пръстен изолационен = Кольцо изоляционное 3 0,001 
9 3540 00.01.04 Втулка изолационна • Изоляционная втулка 3 0,003 
10 3540 00.91.03 Болт специален • Специальный болт 3 0,020 
11 3541 00.00.03 Мост - Мост 1 0,016 
12 3541 00.04.00 Елемент резисторен (комплект) - Сопротивительный элемент (в сборе) 1 0,466 
18 БДС 206-78 Шайба НМ 8 нормална - Нормальная шайба 12 0,002 
14 БДС 1232-72/5,6 Болт М8х20-8: - Болт 3 0,014 
15 3541 00.00.02 Мост - Мост | | : 0,029 
16 3541 00.00.01 Мост - Мост 1 0,016 
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